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Co 9L/!'10DEL 3-2/4DS/ INTER NED I At E/82 DEGREES. 

9R/WDEL 3-2/4DS/ INTERMEDIATE/82 DEGREES. 
Do 9L AND 9R/240/2.32 


E 0 9L/9 J-46-40S0/ 1 59~8"‘ 1 3“3"6 
9R/9 J-4 6-4000/ 187~4~ 7-6 
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Go NONE. 
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